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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 559 

24 Αυγούστου 2012 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 22798 

1. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και 
Πολεοδομίας/Τμήμα Τεχνικών Έργων και Μελετών του 
Δήμου Μονεμβασιάς προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «ΝΕΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
550.000,00 ευρώ με αναθεώρηση, Φ.Π.Α. 

Στον προϋπολογισμό περιλαμβάνονται: 

Απρόβλεπτα ύψους 53.299,81 ευρώ, Αναθεωρήσεις 
38.522,62 ευρώ και Φ.Π.Α. 102.845,53 ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 408.631,85 
ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεωρήσεις). 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η Δημοτική Κοινό¬ 
τητα Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβασιάς, Νομού 
Λακωνίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας, Μο- 
λάοι Λακωνίας 23052 - Μολάοι μέχρι 20-09-2012, Πέ¬ 
μπτη. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2732360500, (εσωτ 582), 
ΡΑΧ επικοινωνίας 27323-60555 αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνίας Σταθάκης Παρασκευάς. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-09-2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) 
στα Γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περι¬ 
βάλλοντος και Πολεοδομίας/Τμήμα ΤεχνικώνΈργων και 
Μελετών του Δήμου Μονεμβασιάς στους Μολάους. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύ¬ 
στημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, «Κύ¬ 
ρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής 


δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) καθώς και με τους όρους του 
τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., που 
καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι: 
1η - 2η ή 3η Εντός Νομού τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

γ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. η 
του Ν. 3669/2008 και με την προϋπόθεση ότι η κάθε 
Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

δ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπρα¬ 
ξίας). 

στ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 («κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
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ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από τη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 8.173,00 € και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) 
μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξα¬ 
γωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στο 
Δήμο Μονεμβασιάς - Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας/Τμήμα Τεχνικών'Εργων 
και Μελετών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 
εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 2 του Ν. 3669/2008 
απαιτούνται πρόσθετες Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το 12% (Δώδεκα 
τοις εκατό). 

6. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες 
και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), στο πλαίσιο του 
Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 
2007-2013 (αριθμός απόφασης ένταξης (2155/04-07-2012). 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Δήμου Μονεμβασιάς. 

Μολάοι, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Αριθμ. διακ. 317/2012 

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διενερ¬ 
γεί επαναληπτικό διεθνή δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χα¬ 
μηλότερη τιμή, για την αγορά κτιρίου-ων προς στέγαση 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συνολικού 
εμβαδού 6.601 έως 8.271 τ.μ. Η προϋπολογιζόμενη δαπά¬ 
νη θα καλυφθεί από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» με κωδικό ΜΙ8 357070 
(ΣΑ 2011ΣΕ14580011 του Π.Δ.Ε.). 

Ο προϋπολογισμός είναι € 9.756.097,56 (χωρίς την αξία 
του Φ.Π.Α.), η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής και των προσφορών στο Κεντρικό Πρωτό¬ 
κολλο του Α.Π.Θ. είναι 26-09-2012, ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 13:00, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού 
είναι 27-09-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Υπάρχουν 
ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής. Η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα 
που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, αντιστοιχεί στο ένα 
εικοστό (1/20) του αιτούμενου συνολικού τιμήματος του 
ακινήτου με Φ.Π.Α. και θα είναι είτε αόριστης διάρκειας, 
είτε θα ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίζεται από τη 
διακήρυξη. Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Το χρονικό 
διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι οκτώ (8) 
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δε 
γίνονται δεκτές. Η χρηματοδότηση είναι από το ΕΤΠΑ. 
Η παραλαβή του ακινήτου και η καταβολή του τιμήματος 
στον πωλητή θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Π.Δ. 715/1979. 


Οι υποψήφιοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα τεύχη 
της διακήρυξης από το Τμήμα Προμηθειών του Α.Π.Θ., 
3ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (Διοίκησης), όλες 
τις εργάσιμες ημέρες από 8:30 έως 14:30. Η παραλαβή 
της διακήρυξης γίνεται με την πληρωμή παράβολου 
αξίας €20,00 στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχεί¬ 
ρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου 
Κ. Καραθεοδωρή) και την προσκόμιση του στο Τμήμα 
Προμηθειών. 

Θεσσαλονίκη, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Αντιπρύτανης 
ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

-♦- 

(3) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΕΙ) 

Αριθμ. διακ. 20/2011 

Το ΤΕΙ Λάρισας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο επανα¬ 
ληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 
την ανάδειξη μειοδότη για την προμήθεια εξοπλισμού 
κοινής ερευνητικής δομής ΣΤΕΓ/ΣΕΥΠ/ΓΤΘΕ που αφορά 
σε εξοπλισμό ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης. 

Ο προϋπολογισμός είναι 200.000,00 ευρώ συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 
η 25-9-2012. 

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 25- 
09-2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00. Ειδικοί περιορισμοί 
συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Η εγγύηση συμμετοχής είναι 5% της προϋπολογιζό- 
μενης δαπάνης των ζητούμενων υλικών. 

Υπάρχουν προδιαγραφές. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 120 ημέρες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προ¬ 
σφορές. Η διαδικασία πληρωμής είναι αυτή που ορίζεται 
από τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίου Λογιστικού 
και λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ. Η πληρωμή θα γίνει από τον 
τακτικό προϋπολογισμό του ΤΕΙ/Λ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες 
από Δευτέρα ως Παρασκευή στο τμήμα προμηθειών του 
ΤΕΙ Λάρισας, περ. οδός Λάρισας - Τρικάλων, Τ.Κ. 41110 
Λάρισα, τηλέφωνο 2410-684405 Μπούτλα Αναστασία και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΙ/Λ [νννννν.ΙθίΙδΓ.ρΓ] 

Λάρισα, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Πρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΚΟΡΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ 

Ο Δήμος ΚΑΡΠΑΘΟΥ προκηρύσσει ανοιχτό μειοδοτικό 
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την κατα¬ 
σκευή του έργου: 

«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ» 

που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την Τρίτη 
18-09-2012 και Ώρα 10:00 π.μ. 

Η συνολική δαπάνη του έργου, κατά τον προϋπολογι¬ 
σμό μελέτης της Υπηρεσίας, ανέρχεται σε 206.300,00 €, 
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συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και χρηματοδοτείται 
από Σ.ΑΤ.Α. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία έργων «ΟΔΟ¬ 
ΠΟΙΙΑΣ». 

Η δημοπρασία θα γίνει, από την κατά νόμο επιτροπή, 
την 18-09-2012, ημέρα Τρίτη και προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό μέχρι και την ώρα 10:00 
π.μ., στα γραφεία του Δήμου Καρπάθου, Ταχ. Δ/νση: 
Πηγάδια Καρπάθου, Τ.Κ. 85700, Τηλ. 22453-60139-135. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την ανωτέρω ημερομηνία, τότε θα διενεργηθεί την 
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ανεξαρτήτως έδρας. 

β. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν στην 1η μέχρι 3η τάξη για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, για εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις με έδρα το Νομό Δωδεκανήσου και για τις 
εργοληπτικές επιχειρήσεις με δηλωμένη στη βεβαίωση 
εγγραφής τους στο ΜΕΕΠ ως 2ου Νομού του Νομού 
Δωδεκανήσου. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθεί από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
ποσού 3556 ευρώ, ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης του έργου, μειωμένης κατά τη δαπάνη Φ.Π.Α. 
και αναθεώρηση. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να έχει 
εκδοθεί από τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στην Ελ¬ 
λάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω¬ 
σης, το ΤΣΜΕΔΕ κ.λπ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 
23 του Π.Δ. 609/85. Να είναι γραμμένη στα Ελληνικά 
ή να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση της στην 
Ελληνική γλώσσα. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου Καρπάθου, Ταχ. Δ/νση: Πηγάδια Καρπάθου, Τ.Κ. 
85700, Τηλ. 22453-60139-135, εφόσον ζητηθούν τουλάχι¬ 
στον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού) και χορηγούνται το αργότερο εντός της 
επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί¬ 
τησης χορήγησης. 

Κάρπαθος, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΩΤΗΣ 


(5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού¬ 
πολης, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 50/Δ.Σ12/20-06-2012 
απόφασης του Δ.Σ, ανακοινώνει την οριστική ακύρωση 
του διαγωνισμού, ενταγμένου στο Π.Π.Υ.Υ. 2010, της υπ’ 
αριθμ. 58/10 διακήρυξης με αντικείμενο τη Συντήρηση 
Ιατρικού Εξοπλισμού (κωδικός 10002-5042), προϋπολο- 
γισθείσας δαπάνης 103.500,00€. 

Αλεξανδρούπολη, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Διοικητής 
Ν. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρού¬ 
πολης, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 50/Δ.Σ12/20-06-2012 
απόφασης του Δ.Σ, ανακοινώνει την οριστική ακύρωση 
του διαγωνισμού, ενταγμένου στο Π.Π.Υ.Υ. 2010, της υπ’ 
αριθμ. 56/10 διακήρυξης με αντικείμενο τη Συντήρηση 
Ιατρικοτεχνολογικού Εξοπλισμού (κωδικός 0300-0001), 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.120.500,00€. 

Αλεξανδρούπολη, 21 Αυγούστου 2012 

Ο Διοικητής 
Ν. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

Αριθμ. διακ. 34/2012 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του δι¬ 
εθνή πρώτου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
χορηγητών προμήθειας ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ-ΟΡ- 
ΓΑΝΩΝ-ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ, 
(κατηγορία ΟΡν : 33141000-0 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ), με κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των λειτουργικών του 
αναγκών, με αριθμό διακήρυξης 34/2012. 

Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 1311. 

Εγγυήσεις συμμετοχής: όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 180 ημέρες από την επόμενη της λήξης της προ¬ 
θεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Σε ημερομη¬ 
νία και ώρα που θα ανακοινωθεί με νέα δημοσίευση. 

Αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την: 
22 . 8 . 2012 . 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 28.8.2012. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. 
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από τη Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, Σ. Κυρι- 
ακίδη 1 και στα τηλέφωνα του Τμήματος Προμηθειών 
(τηλ: 2310993063 και 2313303063, Ραχ: 2310993060 και 
2313303060). 

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2012 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

Αριθμ. διακ. 35/2012 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονί¬ 
κης ΑΧΕΠΑ, μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του 
τακτικού πρώτου ανοικτού διαγωνισμού για την ανά¬ 
δειξη χορηγητών προμήθειας ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟ- 
ΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, (κατηγορία ΟΡν : 33694000-1 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ), με κριτήριο κατακύρωσης τη 
συμφερότερη προσφορά, για την κάλυψη των λειτουρ¬ 
γικών του αναγκών, με αριθμό διακήρυξης 35/2012. 

Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου, ανέρχεται συ¬ 
νολικά σε εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (150.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 1359. 

Εγγυήσεις συμμετοχής: όπως ορίζεται στη διακήρυ¬ 
ξη- 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 180 ημέρες από την επόμενη της λήξης της προ¬ 
θεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: Σε ημερομη¬ 
νία και ώρα που θα ανακοινωθεί με νέα δημοσίευση. 

Αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την: 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 28.8.2012. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. 
από τη Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, Σ. Κυρι- 
ακίδη 1 και στα τηλέφωνα του Τμήματος Προμηθειών 
(τηλ: 2310993063 και 2313303063, Ραχ: 2310993060 και 
2313303060). 

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2012 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(9) 

ΠΑΜΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ 

Αριθμ. διακ. 39/2012 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 
ΑΧΕΠΑ, μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του δι¬ 
εθνή πρώτου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
χορηγητών προμήθειας ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 
(κατηγορία ΟΡν : 33186100-8 ΟΞΥΓΟΝΩΤΗΣ) για ένα (1) 
χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 
για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, με αριθ¬ 
μό διακήρυξης 39/2012. 


Ο προϋπολογισμός του Νοσοκομείου, ανέρχεται συνο¬ 
λικά σε εξακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (650.000,00€), 
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει 
τον ΚΑΕ 1311. 

Εγγυήσεις συμμετοχής: όπως ορίζεται στη διακήρυξη. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι 180 ημέρες από την επόμενη της λήξης της προ¬ 
θεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Τόπος παράδοσης: Αποθήκες Νοσοκομείου 

Γλώσσα: Ελληνική 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: την 
15.10.2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μ.μ. της αυτής 
ημερομηνίας, στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών 
του Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ (Στιλπ. Κυριακίδη 1, Πενταόροφο, 
Ιο Υπόγειο). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 16.10.2012 
ημέρα Τρίτη ώρα 10:00 π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στο 
Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου. 

Αποστολή της περίληψης της Δ/ξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. την: 
22 . 8 . 2012 . 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Δ/ξης στον Ελληνικό 
τύπο την 28.8.2012. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη διακήρυξη δίνονται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. 
από τη Διεύθυνση: Π.Γ.Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ, Σ. Κυρι- 
ακίδη 1 και στα τηλέφωνα του Τμήματος Προμηθειών 
(τηλ: 2310993063 και 2313303063, Ραχ: 2310993060 και 
2313303060). 

Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2012 

Ο Διοικητής 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΟΥΛΑΣ 
-♦- 

( 10 ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ 

Το Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Ιεράπετρας, προκηρύσσει 
ανοικτό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ¬ 
νες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύ¬ 
τερη προσφερόμενη έκπτωση στη μέση διαμορφούμενη 
λιανική τιμή για ανάδειξη προμηθευτών τροφίμων προ¬ 
ϋπολογισμού 79.384,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σύντμηση χρόνου 
λόγω του επείγοντος στις 11-9-2012 ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10.00 π.μ. στα Γραφεία του Νοσοκομείου ενώπιον 
αρμόδιας Επιτροπής. 

Οι προσφορές θα γίνουν δεκτές μέχρι την προηγούμε¬ 
νη εργάσιμη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Προμηθειών 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 28423-40104), (Ραχ 
28420-25290). 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής 
ΜΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ, ΠΑΡΑΛΑΒΩΝ 
ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Αριθμ. Εντ. 19 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό Π2/1982/01-08-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι- 
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αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 14/2008 για την 
προμήθεια 60.000 τεμαχίων αθλητικών φανέλων και 
30.000 τεμαχίων σκελέων τύπου ΒΟΧΕΒ, για τις ανάγκες 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (353.430,00) €. 

Πληροφορίες: 210 3893404 

ΘΕΜΑ 2ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με 
τον αριθμό διακήρυξης 49/2009. 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό Π2/2066/07-08-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι¬ 
αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 49/2009 για την 
προμήθεια (40.000) ζευγών υποδημάτων με επάνω μέ¬ 
ρος από δέρμα, για τις ανάγκες του Γενικού Επιτελείου 
Στρατού, προϋπολογισθείσας δαπάνης (1.280.000,00) €. 

Πληροφορίες: 210 3893404 

ΘΕΜΑ 3ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με 
τον αριθμό διακήρυξης 70/2009. 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό 112/1981/01-08-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι¬ 
αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 70/2009 για την 
προμήθεια: α) 22.000 τεμαχίων πλήρων δοχείων 12Ν/-100 
ΑΗ προϋπολογισθείσας δαπάνης (396.000,00) €, β) 4.500 
τεμαχίων πλήρων δοχείων 12\/-70ΑΗ προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης (63.000,00) € γ) 3.168.000 τεμαχίων μονώ¬ 
σεων 12X100 προϋπολογισθείσας δαπάνης (237.600,00)€ 
και δ) 297.000 τεμαχίων μονώσεων (ΔΤ) 12X70 προϋπο- 
λογισθείσας δαπάνης (29.700,00)€ για τις ανάγκες του 
Γ ενικού Επιτελείου Στρατού. 

Πληροφορίες: 210 3893404 

ΘΕΜΑ 4ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με 
τον αριθμό διακήρυξης 79/2009. 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό Π2/2074/16-08-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι¬ 
αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 79/2009 για την 
προμήθεια (120.000) ζευγών αρβύλων τύπου II, για τις 
ανάγκες του Γ ενικού Επιτελείου Στρατού, προϋπολογι- 
σθείσας δαπάνης (7.800.000,00) €. 

Πληροφορίες: 210 3893404 

ΘΕΜΑ 5ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με 
τον αριθμό διακήρυξης 14/2010. 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό Δ2/380/06-08-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δια¬ 
γωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 14/2010 για την προ¬ 
μήθεια (110) οχημάτων ασθενοφόρων, για τις ανάγκες 
του Υπουργείου Υγείας, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
(7.000.000,00) €. 

Πληροφορίες: 210 3893369 

ΘΕΜΑ 6ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με 
τον αριθμό διακήρυξης 45/2008. 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό Π2/1767/10-07-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι¬ 
αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 45/2008 για την 
προμήθεια 5.000 τεμαχίων καπαρντινών για τις ανάγκες 
του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προϋπολογισθείσας 
δαπάνης (547.400,00) €. 

Πληροφορίες: 210 3893376 

ΘΕΜΑ 7ον: Ματαίωση του ανοικτού διαγωνισμού με 
τον αριθμό διακήρυξης 76/2009. 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση με τον 
αριθμό Π2/1772/06-07-2012 ματαιώνεται ο ανοικτός δι¬ 
αγωνισμός με τον αριθμό διακήρυξης 76/2009 για την 
προμήθεια (2.000) χειμερινών υπνόσακων, για τις ανά¬ 


γκες του Γ ενικού Επιτελείου Στρατού, προϋπολογισθεί- 
σας δαπάνης (202.300,00) €. 

Πληροφορίες: 210 3893376 

Ημερομηνία αποστολής των ανακοινώσεων ματαίω¬ 
σης των διαγωνισμών με τους αριθμούς διακηρύξεων 
14/2008, 49/2009, 70/2009, 79/2009 45/2008, 76/2009 και 
14/2010 στην υπηρεσία της επίσημης εφημερίδας των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 22-08-2012. 

Ημερομηνία δημοσίευσης των παραπάνω ανακοινώ¬ 
σεων ματαίωσης των διαγωνισμών στον Ελληνικό τύπο: 
23-08-2012. 

Ημερομηνία δημοσίευσης των ανακοινώσεων στο 
ΦΕΚ: 24-08-2012. Οι διακηρύξεις και οι ανακοινώσεις 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματεί¬ 
ας Εμπορίου (νννννν .99 ο.ςΓ - Γ ενική Διεύθυνση Κρατικών 
Προμηθειών-Διακηρύξεις). 

Τα έξοδα δημοσίευσης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν 
το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο¬ 
μών, Μεταφορών και Δικτύων. 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2012 

Η Τμηματάρχης κ.α.α. 

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ.Ε.Υ.Α. ΣΠΑΡΤΗΣ 

Αριθμ. 1710 

Η Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓ¬ 
ΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡ¬ 
ΤΗΣ». 

2. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 
6.789.600,00 €. 

Στον προϋπολογισμό αναλυτικά περιλαμβάνονται 
για εργασίες με Γ.Ε. και Ο.Ε. 4.651.142,43 €, απρόβλε¬ 
πτα 418.602,82 €, απολογιστικά αναδόχου 100.000,00 € 
απολογιστικά ασφάλτου 140.800,00 €, αναθεωρήσεις 
209.454,75 € και Φ.Π.Α. (23%) 1.269.600,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες ερ¬ 
γασιών: α) κατηγορία Υδραυλικών έργων ή ΗΛΜ έργων 
καΓΕργων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, με προϋπολογισμό 
5.069.745,25 € (συνολική δαπάνη χωρίς ΦΠΑ, απολογι¬ 
στικά και αναθεωρήσεις). 

3. Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του 
Δήμου Σπαρτιατών, Ν. Λακωνίας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβα¬ 
τικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α. 
Σπάρτης, Γκορτσολόγου 54, Σπάρτη 23100, τηλ. 27310 
25331/22989, μέχρι τη 10η/10/2012. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27310-23366, ΕΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 27310-21976, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Παν. Χονδρός, Πολιτικός Μηχανικός. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 16η/10/2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το 
άρθρο 6 του Ν. 3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ) 
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καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής 
διακήρυξης. 

Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει ιδιοχείρως από 
τον νόμιμο εκπρόσωπο, κατά τα λοιπά όσον αφορά στην 
αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, θα είναι 
δημόσια και θα ακολουθηθεί η διαδικασία όπως αυτή 
αναγράφεται στην αναλυτική διακήρυξη. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος του Π.Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας - Πελοπον- 
νήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013 (αριθ. ενάρ. Έργου 
2012ΕΠ02680014) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 
(ΦΕΚ 137 Α/24-8-93). 

6. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία εγγεγραμμένοι στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε,, που καλύπτουν τις κατηγορίες και 
τάξεις του έργου ήτοι I) τάξεις 4η ή 5η τάξη με έδρα 
οπουδήποτε στην Ελλάδα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ ή ΗΛΜ ΕΡΓΩΝ και τάξη 1η με έδρα οπουδήποτε 
στην Ελλάδα στην κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι προερχόμενοι από κράτη 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οι¬ 
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την κατηγορία 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΗΛΜ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
έργων του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε., όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει, την τελευταία πενταετία 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συμμετοχή 
εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την 
κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού σε σύ¬ 
μπραξη τεχνικών εταιρειών, αυτές για την υπογραφή 
του συμφωνητικού, θα πρέπει να περιληφθούν με την 
μορφή κοινοπραξίας με συμβολαιογραφικό έγγραφο 
σύμφωνα με την νομοθεσία και συγκεκριμένα με το 
Ν. 3669/08. 

7. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό και την υποβολή 
προσφοράς, πρέπει να κατατεθούν από κάθε διαγωνι- 
ζόμενο, εγγυητικές επιστολές του ΤΣΜΕΔΕ ή Τραπεζών 
που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε 
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονο¬ 
μικού Χώρου ή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, 
συνοδευόμενες από την μετάφραση τους στην Ελληνική 
γλώσσα ύψους 106.210,91 €, οι οποίες θα απευθύνονται 
στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχονται όπως στο 
άρθρο 24 του Ν. 3669/08. Η ως άνω εγγυητική επιτρέ¬ 
πεται να έχει προθεσμία ισχύος που όμως δεν θα είναι 
μικρότερη των 300 ημερολογιακών ημερών από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 

8. Ο χρόνος ισχύος της οικονομικής προσφοράς, ορίζε¬ 
ται σε 300 ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσή της. 


9. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι πέντε (25) 
μήνες. 

10. Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π. Δυτικής 
Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων 2007-2013 και 
προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο 
με βάση το άρθρο 242 του Ν. 4072/2012 και ορίζεται 
σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3β του Ν. 3669/2008 σε 
ποσοστό 10%. 

11. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα συμβατικά τεύχη δημο- 
πράτησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, και 7 της αναλυτικής διακήρυξης 
διατίθενται από την Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, στη Σπάρτη Λα¬ 
κωνίας, Τ.Κ 23 100, ΤΗΛ. 27310 25331. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και έξι (6) ημερολογιακές ημέρες πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης καταβάλλοντος τα έξοδα 
αναπαραγωγής τους με πραγματικά στοιχεία κόστους 
(140,00 ευρώ). 

Επίσης μπορούν να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και των υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.τ.λ., 
στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. Αντίγραφα αυτών μπορούν να 
πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αιτή- 
σεώς τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας που διατίθενται, 
εφόσον προηγουμένως έχουν εμβάσει στην ανωτέρω 
Υπηρεσία, πέραν της αναφερομένης στην παράγραφο 12 
δαπάνης και τη δαπάνη για την ταχυδρομική αποστολή 
στον ενδιαφερόμενο. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα τεύχη 
δημοπράτησης, μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων με 
την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία αποστολής που δια¬ 
θέτουν, χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη 
τους στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση κατά την 
οποία οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες 
μεταφοράς αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., η Υπηρεσία 
παραδίδει στις εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτη¬ 
σης, χωρίς να έχει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξή τους 
στον ενδιαφερόμενο. 

12. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης. 

13. Περισσότερες πληροφορίες καθώς και τα απαραί¬ 
τητα έντυπα θα δίνονται καθημερινά στα γραφεία της 
Δ.Ε.Υ.Α. Σπάρτης όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στο τηλέφωνο 27310-25331. 

Σπάρτη, 20 Αυγούστου 2012 
Ο Πρόεδρος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ - 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
Αριθμ. 1889 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλ¬ 
λοντος Δήμου Χανιών - Κέντρο Αρχιτεκτονικής της 
Μεσογείου διακηρύσσει πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό 
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με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμη¬ 
θευτών των παρακάτω ειδών, για την τροφοδοσία του 
Νηπιακού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Ελ. Βενιζέ- 
λου (Αιλιπούπολη), με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύ¬ 
τερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό στην εκάστοτε νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 
λιανικής πώλησης του είδους στον Δήμο Χανιών 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είδη Παντοπωλείου - Καταψυγμένα Λαχανικά: προ¬ 
ϋπολογισμού 15.960,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και 18.034,00 € 
με Φ.Π.Α. 

Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Γαλακτοκομικά προϊόντα: προϋπολογισμού 3.509,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και 3.965,00 € με Φ.Π.Α. 

Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είδη αρτοποιίας: Ψωμί τ. 70%, ψωμί τοστ, κρουασάν, 
προϋπολογισμού 4.828,00 € χωρίς ΦΠΑ και 5.456,00 € 
με ΦΠΑ 

Δ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

Είδη Οπωρολαχανοπωλείου: προϋπολογισμού 5.369,00 € 
χωρίς Φ.Π.Α. και 6.067,00 € με Φ.Π.Α. 

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

- Είδη Κρεοπωλείου: προϋπολογισμού 4.128,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και 4.665,00 € με Φ.Π.Α. 

Ζ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

-Είδη Ιχθυοπωλείου 

Καταψυγμένα ψάρια: προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 
4.000,00 € και 4.520,00 € με Φ.Π.Α. 

ΣΥΝΟΛΟ: 

Αξία προμηθευόμενων ειδών 37.794,00 ευρώ 

Δαπάνη Φ.Π.Α. 13% 4.913,00 ευρώ 

Προϋπολογισμός 42.707,00 ευρώ 

Για τις ανάγκες της Επιχείρησης και για διάστημα 
ενός έτους με δικαίωμα μονομερούς παράτασης επί 
δίμηνου μετά από την 68/2012 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 4 Σεπτεμβρίου 2012 
ημέρα Τρίτη και από ώρα 13:00 έως 13:30 (ώρα λήξης 
επίδοσης προσφορών), μετά την οποία καμία προσφορά 
δεν γίνεται δεκτή, στην έδρα της ΚΕΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ Γαλα- 
τάς Χανιών (πρώην Δημαρχείο Νέας Κυδωνιάς) ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής διαγωνισμού. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τον Ν. 2286/95 
(Όρια διαγωνισμών προμηθειών) καθώς και την υπ’ 
αριθμ. 11389/8-3-93 υπ. απόφαση ΕΚΠΟΤΑ, καθώς και 
τις διατάξεις του ν. 3463/06 (Δημοτικός και Κοινοτικός 
Κώδικας) και Ν. 3852/10. 

Παρέχεται η δυνατότητα στους διαγωνιζόμενους να 
καταθέσουν προσφορά σε ορισμένες κατηγορίες ή υπο¬ 
κατηγορίες ή στο σύνολο του Διαγωνισμού. Σε κάθε 
περίπτωση η προσφορά τους θα πρέπει να καλύπτεται 
υποχρεωτικά με ανάλογο ποσό εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής που θα ανέρχεται σε 5% της προϋπολο- 
γισθείσης δαπάνης της κατηγορίας που συμμετέχει, η 
οποία θα απευθύνεται προς τη Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις 
προμηθευτών (που υποβάλουν κοινή προσφορά), που 
ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελ¬ 
μα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή και διαθέτουν τα 
υπό προμήθεια είδη, με ιδία παρουσία ή με εκπρόσωπο 
τους ή με οποιοδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της 
προσφοράς. 


Στην τελευταία περίπτωση η προσφορά πρέπει να 
παραληφθεί από την Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη 
της ημερομηνίας του διαγωνισμού. 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη 
παρέχονται στο τηλέφωνο 2821 0 34222, Γραφεία ΚΕ- 
ΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ η στο είίθ της νννννν.άίρθΙτ.ρΓ. 

Χανιά, 21 Αυγούστου 2012 

Η Πρόεδρος 
ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

(14) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 
Αριθμ. διακ. 3090/12 

Το Γενικό Νοσοκομείο πρόκειται να διενεργήσει ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό με σύμπτηση ημερομηνιών με κλειστές 
προσφορές για την «Ανάθεσης σε εργολάβο των εργασι¬ 
ών καθαριότητας του Γ ενικού Νοσοκομείου ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, 
κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000,00 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 

Οι προσφορές θα κατατεθούν έως 10/09/12 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 14:00 στην Γραμματεία του Νοσο¬ 
κομείου. 

Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στις 11/09/12 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 από την αρμόδια επιτροπή. 

Πληροφορίες από το Γρ. Προμηθειών του Νοσοκο¬ 
μείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ: 2622 
360167) 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟ 22/08/12. 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 22/08/12. 

Αμαλιάδα, 21 Αυγούστου 2012 

Η Διοικητής 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΕΟΧΑΡΗ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Αριθμ. 22651 

Ο Δήμος Μονεμβασίας, προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
χτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικα- 
ταστάσεις-Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Βοιών», 
με προϋπολογισμό 102.422,22 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες 
κατηγορίες εργασιών: κατηγορία υδραυλικά με προ¬ 
ϋπολογισμό 102.422,22€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το τμήμα τεχνικών έργων και 
μελετών του Δήμου Μονεμβασίας μέχρι τις 06/09/2012 
ημέρα Πέμπτη. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 27323 60582, Ραχ επικοι¬ 
νωνίας 2732360590, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία Παρασκευάς Β. Σταθάκης. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11/09/2012, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της έδρας του 
Δήμου με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης (άρθρο 4, παρ. 4α του Ν. 3669/08). 

3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

3.1. Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν 
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τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή τάξεις Α2, 
1ης και 2η ε.ν. στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ καθώς και 
σύμπραξη Α1 (αναβάθμιση κοινοπραξίας). 

3.2. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι από κράτη-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει 
την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε 
τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του 
Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

3.3. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά τη τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί των δημοπρα- 
τούμενων εργασιών της μελέτης, δηλαδή το ποσό των 
2050,00 € και ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος 
των προσφορών είναι 180 ημέρες. 


5. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ). Προκαταβολή δε 
θα χορηγηθεί. 

6. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3263/04 
απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
όταν το όριο της έκπτωσης υπερβαίνει το ΔΩΔΕΚΑ 
ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12%). 

7. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 180 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες. 

8. Υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης των «επί 
έλασσον» δαπανών, η διαχείριση των οποίων θα ακο¬ 
λουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας 
(άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει μετά την 
αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του 
Ν. 3481/06). 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Μολάοι, 20 Αυγούστου 2012 

Ο Δήμαρχος 
ΗΡΑΚΛΗΣ Γ. ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ 
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